IGNACY 


HRZANOWSK 


profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 


zmarł 19. 1. 1940 r. w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu. 


Nabożeństwo żałobne za Jego duszę odprawione zostanie 
“w kościele akademickim sw. Anny w dziewiętnastą rocznicę Jego 
śmierci w poniedziałek dnia 19 stycznia 1959 r. o godz. 730 rano. 


Zapraszają na nie wierni Jego pamięci 
Uczniowie. 
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